Ughdarras lonadail: Siorrachd Rinn Frià an Ear 


Clàr 4.4. Àireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean sna dachaighean. 


Bliadhna Àireamh chàraichean san dachaigh Dachaighean 


0 1 2 3 is còrr iomlan 
1971 8,712 11,313 3,463 359 23,847 
1981 7,990 12,527 5,650 796 26,963 
1991 7,960 14,196 8,487 1,409 32,052 





